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V. Halo obferVatus Romae Anno u dcc xxxir* 
T>ie xi. Augufti d 2). Did. de Revillas, 
Oxgall Societati communlcaYtt Tho, Dere- 
ham Bart. 

AB hor& ante Meridiem tertia ufque ad fecundam 
poft Meridiem fimplex Halo undique terminatus, 
& graphice circularis, foJem in polo ejus exiftentem 
cingere vifus eft. Zonse Latitudo apparentem folis 
diametrum square videbatur. Color intimus ruber, 
reliqui fatis diluti, atque i is qui in Iride confpiciuntur 
analog!, fed in candorem definentes, & circa Meri- 
diem aliquomodo immutati. Coelum quamvis fere- 
num, tenui caligine inficiebatur, Borea leniflime 
flante. Caligo deinde in albicantes nubeculas den- 
fata, dum Halo evanuit, cujus Diameter ab interno 
Zonae margine dimenfa, erat 45 gr. 

Altitudo Barometri eodem die. 
Hora A. M. 4. Digit. Paris 
In Meridie 
Hora P. M. 2. 
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